S. | P. 


Mor inż. WOJCIECH 


BITTNER 


NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


INŻYNIER GÖRNICZY I MIERNICZY, MIERNICZY PRZYSIĘGŁY, B. MIERNICZY MIEJ- 
SKI M. CHORZOWA, ODZNACZONY ORDEREM KAWALERSKIM ODRODZENIA POLSKI 
I MEDALEM X LECIA 


przeżywszy lat 84, po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
| zasnął w Panu dnia 8. X. 1970 roku w Krakowie. 


Pogrzeb: odbędzie się 10 października br. o godz. 14.30 z Domu Pogrzebowego cmentarza Pech- 


nickiego do kościoła parafialnego na cmentarz Ciężkowicki, o czym zawiadamiają w bólu pogrążeni: 


ŻONA, DZIECI I WNUKI. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 10 bm. o godz. 8.30 w kościele parafialnym w Jaworznie. 


OSŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 


PRACOW. POGRZEBOWYCH 
o E Zaktad Nr 1 D. Z. 7409/70 — D-2 (9488) — 3% 


Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-87 


